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Natco Luxembourg S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
Siege social: 2-8, avenue Charles de Gaulle 
L-1653 Luxembourg 
R.C.S. Luxembourg B 132878 


EXTRAIT DE I' ACTE DE TRANSFERT DE PARTS EN DATE DU 15 DECEMBRE 2016 


En vertu de I'acte de transfert de parts datant du 15 decembre 2016, I'actionnaire unique de 
Natco Luxembourg S.a r.l. (« la « Societe »), Cameron Petroleum (UK) Limited a transfere la 
totalite de ses parts detenues dans la societe avec effet au l er janvier 2017 a : 


• CAMERON LUX V SARL, une societe a responsabilite limitee, constitute sous les lois du 
Grand-Duche de Luxembourg, ayant son siege social au 42-44, Avenue de la Gare, L-1610 
Luxembourg, immatriculee aupres du registre de commerce et des societes, Luxembourg 
sous le numero B 155711. 


Luxembourg, le 2 janvier 2017 


LUXEMBOURG CORPORATION COMPANY S.A. 
Gerant 



